\otnt 


R/V  DAN  MOORE  STATION  LOG 


VESSEL 

STATION 

CRUISE  NO. 

MO. 

DA  Y 

YEAR 

GRID 

LATITUDE 

LONGITUDE 

(1) 

(2-5) 

(6-8) 

(9-14) 

(  1  5-17) 

(18-21) 

(22-25) 

/FI 

2.L 

os 

OS') 

o  1 

76' 

O  /  ’ 

-a.  

7£Jd± 

DEPTH 

(26-29) 

SUR.  TEMP. 

(30-3 1 ) 

BTM  TEMP. 
(32-33) 

air  temp 

(34-35) 

BAROMETER 

(36-38) 

BT 

(39) 

WIND  DIR. 

(40-4  1  ) 

WIND  SPD. 
(42-43) 

P  fe 

OS' 

10 

a  S3 

\/ 

y 

5 

S.C. 

(44)  . 

WE  A. 
(45-46) 

BTM  TYPE 
(47-48) 

BTM  REG 
(49) 

GEAR  TYPE 
(50-51) 

GEAR  SIZ-E 
(52-54) 

OP' 

(55) 

TM.  START 
(56-57) 

MIN.  FISHED 
(58-60) 

5  A- 

<> 

FF 

/£7 

■ - - 

10 

RIG 

(61-62) 

TOTAL 

(63-67) 

FIN  FISH 

TOTAL  CRUSTACEANS 
(68-71) 

TOTAL  SHELLFISH 
(72-75) 

TOTAL  OTHER 
(76-80) 

7  1 

0 

dOO  O 

oooo 

RIG 

TOTA  L  FIN  FI  SH 

TOTAL  CRUSTACEANS 

TOTAL  SHELLFISH 

TOTAL  OTHER 

(61-62) 

(63-67) 

(68-71) 

(72-75) 

(76-80) 

POSI  TION 

LATITUDE 

LONG  ITUDE 

loran 

DEPTH 

fms 

c/c 

TIME  ON  STATION 

START 

3  <7.36 

*  t 

7  s  3  7 

PO 

DO 

FINISH 

r 

3^°6~7 

777°  Ul 

701 2. 

3->2b 

7 

PU 

ON 

/Q-7o 

R/V  PAN  MOORE  SPECIES  LIST 

|STA.  NO.__4i.7f__  DATE  19  BIOLOGISTS _ _ _ _ 

TOT . CATCH  WT «  F infish:  -2  0 _ Crust. : _ ^ _ Moll.  :  —  Other 

AIR  /±  SURFACE  4  3 '3 _  3 _ US,  «J 


( 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2017  with  funding  from 
IMLS  LG-70-15-0138-15 


https://archive.org/details/danmoore267900unse 


J  [1  i  j  %  1  j  )  J  )  )  1  !  ')  )  !  !  )  )  j  j  i  ’  J 


t 


t 


aa 


1  ) 


j 


1 


PART  NO.  313413-1 


( 


I 


c 


THE  SIPPICAN  CORP.  MAflION,  MASS.,  U.S.A. 
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